NESTERSKI 


mgr inż. kier. Zakładu Techn. Nafty, Inst. Naftowego, członek Stow. Inż. i Techn. 
Przemysłu Naftowego 


przeżywszy lat 40, zmarł nagle dnia 21 kwietnia 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w czwartek dnia 23-go bm. o godzinie 3''* po południu. 
O czym zawiadamia 
Dyr. Instytutu Naftowego 
Podst. Organ. Part. P. Z.P. R. 
Rada Miejscowa Z. Z. G. 


